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Key  Reference  and  Guidance  Material  for 
IVIunicipai  Residential  Drinking  Water  Systems 

Many  useful  materials  are  posted  on  the  Ministry 
of  the  Environment's  Drinking  Water  Ontario 
website  at  www.ontario.ca/drinkingwater  to  help 
in  the  operation  of  your  drinking  water  system. 

Below  is  a  list  of  key  materials  frequently  used  by 
owners  and  operators  of  municipal  drinking  water 
systems.  To  read  or  download  these  materials,  go 
to  Drinking  Water  Ontario  and  search  in  the 
Resources  section  by  Publication  Number. 

Visit  Drinking  Water  Ontario  for  more  useful 
materials.  Contact  the  Public  Information  Centre  if 
you  need  assistance  or  have  questions  at  1-800-565- 
4923/416-325-4000  or  picemail.moe@ontario.ca. 


PUBLICATION  NUMBE^I 

^^^^^^^ 

4448e01 

Procedure  for  Disinfection  of  Drinl<ing  Water  in  Ontario 

7152e 

Strategies  for  IVIinimizing  the  Disinfection  Products  Trihalomethanes  and  Haloacetic 
Acids 

7467 

Filtration  Processes  Technical  Bulletin 

7685 

Ultraviolet  Disinfection  Technical  Bulletin 

8215 

Total  Trihalomethane  (TTHM)  Reporting  Requirements  Technical  Bulletin  (February  201 1) 

2601  e 

Overview  Guide:  Municipal  Drinking  Water  Licensing  Program 

0000 

Municipal  Drinking  Water  Licensing  Program  Bulletin,  Issue  1 ,  January  201 1 

0000 

Certification  Guide  for  Operators  and  Water  Quality  Analysts 

6560e 

Taking  Samples  for  the  Community  Lead  Testing  Program 

7423e 

Community  Sampling  and  Testing  for  Lead:  Standard  and  Reduced  Sampling  and 
Eligibility  for  Exemption 

7128e 

Drinking  Water  System  Contact  List 

4449e01 

Technical  Support  Document  for  Ontario  Drinking  Water  Quality  Standards 

Juin  2012 


Principaux  guides  et  documents  de  reference 
sur  les  reseaux  residentiels  municipaux  d'eau 
potable 

Beaucoup  de  documentation  sur  le  fonctionnement 
d'un  reseau  d'eau  potable  se  trouve  sur  le  site  Web 
du  ministere  de  I'Environnement. 

Vous  trouverez  ci-dessous  la  liste  des  principaux 
documents  que  les  proprietaires  et  les  exploitants 
de  reseaux  municipaux  d'eau  potable  utilisent 
frequemment.  Pour  lire  ou  telecharger  ces 
documents,  allez  sur  le  site  Web  du  Ministere,  et 
effectuez  une  recherche  par  numero  de  publication 
dans  la  section  RESSOURCES. 

Consultez  le  site  d'Eau  potable  Ontario  pour 
obtenir  d'autre  documentation.  Communiquez  avec 
le  Centre  d'information  du  public  au  1  800  565-4923 


NUMERO  DE  PUBLICATION 

TITRE  DE  LA  PUBLICATION^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I 

4448f01 

Marche  a  suivre  pour  desinfecter  I'eau  portable  en  Ontario 

7152e 

Strategies  for  IVIinimizing  the  Disinfection  Products  Trilialomethanes  and  Haloacetic 
Acids  (en  anglais  seulement) 

7467 

Filtration  Processes  Technical  Bulletin  (en  anglais  seulement) 

7685 

Ultraviolet  Disinfection  Technical  Bulletin  (en  anglais  seulement) 

8215 

Total  Trihalomethane  (TTHM)  Reporting  Requirements  Technical  Bulletin  (fevrier  201 1) 
(en  anglais  seulement) 

2601f 

Guide  general  -  Programme  de  delivrance  des  permis  de  reseaux  municipaux  d'eau 
potable 

0000 

Bulletin  du  Programme  des  permis  de  reseaux  municipaux  d'eau  potable,  numero  1, 
janvier  201 1 

0000 

Guide  sur  I'accreditation  des  exploitants  de  reseaux  d'eau  potable  et  des  analystes 
de  la  qualite  de  I'eau  de  reseaux  d'eau  potable 

6560f 

Prelevement  d'echantillons  dans  le  cadre  du  programme  d'analyse  de  la  teneur  en 
plomb  de  I'eau  dans  les  collectivites 

7423f 

Echantillonnage  et  analyse  du  plomb  dans  les  collectivites :  echantillonnage 
normalise  ou  reduit  et  admissibilite  a  I'exemption 

7128f 

Liste  des  personnes-ressources  du  reseau  d'eau  potable 

4449f01 

Document  d'aide  technique  pour  les  normes,  directives  et  objectifs  associes  a  la 
qualite  de  I'eau  potable  en  Ontario 

ou  au  416  325-4000,  ou  encore  a  picemail.moe® 
Ontario. ca  si  vous  avez  des  questions  ou  besoin 
d'aide. 


